220 V 



Visto daJ Into 
dei collegimenti 


0# 

9 V 12 V 


N. 141/10352 


61E W 005 


M. 141/10353 


Alimentatore N£ 2/1 


Fuse 
750 mA 


2500 jjF USCITA 

i5v ac 


Gcloso- Mil 2 .no 


NOTA - Da usare per alimentazione con tensione alternata 
di rate degli apparecchi: G9503, 3121, 3126. Ten¬ 
sione continua non stabilizzata. Carlco max 0,9 A. 
Potenza 10 W. 


Geloso - Alimentatori modd. 2/1, 2/2 


NOTA - 


Da usare per alimentazione con tensione alternata di 
rete degli apparecchi: G 16/250, G 6/92, G 6/93, G 19/121, 
G19/123. Tensione continua non stabilizzata. Carico 
max 0,3 A. Potenza 3W. 



100T/112053 


220-240 V. 


N 60-1269 


160 V. 


110-125 V. 


60-548 


ALIMENTATORE 2/2 


2.2 KpF 
1500 V. 









